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Desperate to crush the NPA, military 
on killing spree against innocent 
civilians 

Ka Cecil Estrella, RJPC-NPA Spokesperson 

June 1, 2024 


In a futile attempt to meet its own deadline this June 2024 to crush 
'remaining' Red fighters, the Armed Forces of the Philippines (AFP) 
and its #DiMasaligan79IB are on a killing spree against innocent 
civilians they repeatedly tagged as New People's Army (NPA) 
supporters. 


Another victim fell prey on #DiMasaligan79IB's maneuvers to lure 
supposed NPA supporter to their untimely death. 


Jigger Barotolo, 43 years old, was reportedly killed on May 30, 2024 at 
Sitio Sangay, Barangay Hilub-ang, Calatrava, Negros Occidental at 
around 5pm. Barotolo sustained four gunshot wounds from the 
unidentified perpetrators on his way to tend to his carabao. 


Barotolo was red-tagged by the AFP as an NPA supporter. The AFP 
unleashed its psychological warfare against residents of Barangay 
Hilub-ang through its Retooled Community Support Program (RCSP) 
from 2019-2022. Barotolo was one of the many residents presented as 
surrenderee after repeated summons, interrogations and intimidation. 


Queries surrounding the shooting of Bartolo compelled the NPA to 
investigate on the matter. Upon initial investigation, a unit of the 
Roselyn Jean Pelle Command - Northern Negros Guerrilla Front of the 
New People's Army (RJPC-NPA) found out that around 3pm, 
perpetrators disguised themselves as Red fighters and summoned 


Barotolo through his neighbor. Barotolo planned to check on why he 
was summoned after tending his carabao. A few minutes after Barotolo 
left his home to tend to his carabao, shots were heard and residents 
rushed to find only his lifeless body. 


The NPA's investigation unit also gathered that residents spotted 
asset/s of #DiMasaligan79IB aboard a motorcycle fleeing from the said 
barangay. At the time of the incident, #DiMasaligan79IB deployed its 
fascist troops in neighboring Barangay Macasilao. 


Only the AFP allows mercenaries to kill innocent civilians in broad 
daylight where columns of #DiMasaligan79IB were deployed at the 
nearby barangay by the time of incident. Maximizing intelligence 
assets as death squads or hitmen, such as the likes of Juvie Loki-loki, 
Tolindoy Nepalar, Danny Brasona, Momar Alingasa and other 
notorious personalities, the AFP showed their utter desperation by 
killing red-tagged innocent civilians. 


After their gimmickry of a fake encounter that killed Jeje Redobles in 
Barangay Cambayobo last May 22 backlashed as residents, barangay 
officials and the general public exposed the truth behind the said 
incident, the AFP vainly maneuvers the attention of the general public 
away from the Redobles killing by initiating the Barotolo killing. 
Within a span of eight days, two families in Northern Negros are now 
without breadwinners due to the mercenary AFP's futile attempt to 
crush the revolution. 


Cases of killings of innocent civilians, like the cases of Redobles and 
Barotolo, must be investigated by humanitarian and rights groups. 
The victims' respective neighbors can attest to their good record and 
relations to others. 


The RJPC-NPA pays respect to the thousands of victims of state 
terrorism, like Redobles and Barotolo. We extend our sympathies to 


the bereaved families, their respective wife and children. Justice will 
be served! 


Red commanders and fighters of the RJPC-NPA are one with the 
Negrosanons' rage against the semifeudal and semicolonial system 
that pays no attention nor respect to the lives, livelihood and common 
good of the Filipino people. The RJPC-NPA will unleash its might, 
together with the people, to fight for a better future. The revolution 
continues! # 


VisCom, makaagum sang 
kapaslawan sa pagpadayon 
sang operational tempo 


Ka Maoche Legislador, Tagpamaba sang AGC-NPA 
Hunyo 10, 2024 


Ginapanginbulahan sang Apolinario Gatmaitan Command-New 
People's Army Negros Island Regional Operations Command (AGC- 
NPA) ang tanan nga mga larangan gerilya sa isla sang Negros sa 
padayon nga pagpasulong sang armado nga paghimakas sa tunga sang 
wala untat nga focused military operations sang Armed Forces of the 
Philippines (AFP). 


Nabudlayan na gid ang Visayas Command (VisCoM) sang AFP nga 
tindogan ang ila deklarasyon nga "dismantled" na ang NPA sa isla 
sang Negros. Indi nila mapanginwala ang madinalag-on nga mga 
aksyon militar sang mga Pulang hangaway sa Central Negros batok sa 
mga patrol base sang 62nd IB sa Negros Oriental, partikular sa 
Barangay Malangsa, Vallehermoso kag Barangay Hinakpan, 
Guihulngan City sadtong Mayo 24 kag Mayo 27, tungod mismo ang 
pumuluyo sa sini nga mga lugar may direkta nga ihibalo sang mga 
natabo. 


Ang malapnagon nga pagpanginto kag pagpaniplang sa mga 
komunidad kag paagi sa social media ang ginasaligan sang AFP agud 
magpabilin ang ilusyon nga "nawasak" na ang rebolusyonaryo nga 
kahublagan sa Negros. 


Ang ginhambal ni VisCom Chief Lt. Gen. Fernando Reyeg sa iya nga 
pagbisita sa hedkwarters sang 303rd Brigade sang nagligad nga mga 
adlaw kaangot sa pagpadayon sang operational tempo sang AFP batok 


sa NPA, nagakahulogan sang wala untat nga militarisasyon sa 
kaumhan kag dugang pa nga pagdamu sang mga kaso sang 
pagpamatay sang mga pumuluyo, iligal nga pagpang-aresto, pilit nga 
pagpasurender, pagpamahug, kag iban pa nga mga pagpanglapas sang 
internasyunal nga makitawhanon nga laye kag sa Comprehensive 
Agreement on Respect for Human Rights and International 
Humanitarian Law (CARHRIHL). 


Wala gid nagapati ang masang Negrosanon sa tinikal sang AFP nga 
yara na sa sitwasyon sang Stable Internal Peace and Security (SIPS) 
ang bilog isla sang Negros. Ginapabugal sang berdugo nga AFP ang ila 
mga "peke nga kadalag-an" apang sa likod sini, ang mga pumuluyo 
ang nangin biktima sang ila ginsiling nga paglagas sa mga 
"nagkalabilin" nga mga NPA. 


Nagapadayon ang mga operasyon militar sang AFP kag ispesyal nga 
mga yunit sang Philippine National Police (PNP) kag malawig ang ila 
pagtiner sa mga komunidad sang mga mangunguma agud magsabwag 
sang terorismo sang estado. Nagahimo sila sang mga peke nga 
engkwentro kag ginapasibangdan ang mga ginpatay nga mga sibilyan 
bilang mga katapo sang NPA bisan sa mabaskog nga pagpanginwala 
sang mga himata sang mga biktima kag sang komunidad. Ginaparada 
man nila ang mga peke nga mga surrenderee agud ipakita sa publiko 
nga "nagkalaubos" na ang NPA. 


Halin Enero tubtob subong, napulo ka mangunguma ang nangin 
biktima sang ekstrahudisyal nga pagpamatay (lima sa ila ang 
ginpagwa nga katapo sang NPA kag napatay kuno sa isa ka 
"engkwentro") sang berdugo nga AFP kag PNP. Naglab-ot na sa 129 
ang mga insidente sang pagpanglapas sang AFP kag PNP sa 
tawhanon nga kinamatarung sini lang nga tuig kon sa diin indi 
magnubo sa 10,000 ang mga biktima (masobra 1,500 sini mga bata). 
Samtang, 15 ka peke nga engkwentro ang gindeklara sang AFP sa isla 
sa sulod lang sang lima ka bulan. 


Ang ini nga mga hinimoan sang mga pasista nga reaksyonaryo nga 
pwersa kaangay lang nga gina-angkon nila nga madamu kag 
nagabaskog ang NPA. 


Bisan ano pa nga pagpanami sang imahe sang berdugo nga AFP sa 
publiko, indi madula sa pamensaron sang pumuluyong Negrosanon 
ilabi na sa pamilya sang mga biktima ang mga makasiligni nga mga 
krimen nga ginhimo sang mga bayaran nga AFP. Ang kaakig sang 
pumuluyo sa kawad-on sang hustisya kag pagkalubog nila sa tuman 
nga kawad-on sang duta, kapigaduhon kag kagutom, ang magtulod sa 
ila nga pagbato kag pagpakigbahin sa armadong paghimakas. 


Paagi sa paglunsar sang inaway banwa kag upod sa wala sang 
katapusan nga suporta sang masang pigos kag ginhimuslan, 
magalungtad kag magabaskog ang NPA sa isla sang Negros. 
Mapaslaw si Reyeg kag ang AFP sa ila maitum nga tinguha. # 
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Lubos nga Alagaran ang Masa 
sa Tion sang mga Kalamidad 


Ka JB Regalado, Tagpamaba sang LPC-NPA 
Hunyo 6, 2024 


Ginamando sa tanan nga mga yunit gerilya kag mga yunit milisya 
upod sa kabilugan nga rebolusyonaryong organisayon masa idalum sa 
Leonardo Panaligan Command-New People's Army (LPC-NPA) sa 
Central Negros nga lubos alagaran ang masa sa nagluntad nga 
kalamidad sa paglupok sang bulkang Kanlaon sadtong Hunyo 3, alas 
6:51 sang gab-i. 


Ginamando man sang LPC-NPA idalum sa absoluto nga pagpamuno 
sang Communist Party of the Philippines (CPP) nga istrikto nga i- 
obserbar sang mga yunit sang NPA sa Central Negros ang moda sang 
aktibo nga depensa samtang nagapatigayon sang pagbulig sa masa sa 
pagpangibabaw sa gintuga nga kahalitan sang nasambit nga 
kalamidad. 


Nadumduman nga wala pa nakatibawas tubtob subong ang kadam-an 
nga pumuluyo sa Central Negros sa gintuga nga halit sang lapnagon 
kag masingki nga militarisasyon, malawig nga tig-ilinit nga dulot sang 
El Nino kag sa subong, ang paglupok sang bulkan Kanlaon nga 
nagdugang sang dako nga halit sa kabuhi kag palangabuhian sang 
mga mangunguma kag mga mamumugon sa uma. 


Nangin kinaandan na sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan 
ang “magsandig kag magsalig sa masa” sa tion sang kalamidad. 
Nagakahulugan nga nagasalig kita sa aton kaugalingon nga kusog, 
rekurso kag sa aton naabot nga ikasarang. Ang simple nga 
kooperasyon paagi sa alayon-dagyaw ang mauswagon kag madasig 
nga kinaiya sang aton pagbinuligay. Ini ang napamatud-an na sang 
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aton praktika sa panahon sang nag-abot ang dalagko nga kalamidad 
kaangay sang natabo nga linog sadtong Pebrero 2012, Bagyo Odette 
sadtong Disyembre 2021 kag iban pa. 


Kaangot sini, ginapanawagan man ang tanan nga mga nahanunga, 
demokratiko kag patriyotikong pwersa lakip na ang kasimbahanan 
kag non-government otrganizations nga imedyet nga magahimo sang 
nagakaigo nga tikang agud buligan ang pumuluyo sa Central nga 
bahin sang isla labi na gid ang mga biktima sang nasambit nga 
trahedya. # 
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Collectively demand for just 
compensation, end to state terrorism 
amid natural calamities 


Ka Maoche Legislador, AGC-NPA Spokesperson 
June 8, 2024 


The Apolinario Gatmaitan Command-New People's Army Negros 
Island Regional Operations Command (AGC-NPA) calls on all NPA 
units and revolutionary forces throughout the island to show its 
collective action to support Negrosanons affected by the eruption of Mt. 
Kanlaon last June 3 and the lahars in the following days. 


All guerrilla fronts are tasked to lead efforts in gathering support from 
revolutionary mass organizations, various sectors and allies for 
immediate aid. Revolutionary mass organizations should be mobilized 
to extend help to the victims as soon as possible. 


The recent volcanic eruption and damages caused by the El Nino 
phenomenon to the agricultural sector on Negros Island, now pegged at 
around P340 million in Negros Occidental and P2.4 billion in Negros 
Oriental, have taken a heavy toll on the lives and livelihoods of 
Negrosanon peasants and farm workers. Instead of concrete and 
legitimate assistance, the Marcos Jr regime has settled with mere 
performative acts of giving unsustainable aid for politicking and 
military propaganda. Recently, the 303rd Brigade has declared that it 
will continue conducting military operations in the countryside "amid 
its disaster response" in an effort to sugarcoat the reality that the 
reactionary government is more fixated on terrorizing the masses than 
serving them. 
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The Marcos Jr regime and its local government units must take 
seriously its responsibility to address the needs of the Negrosanon 
masses particularly in rebuilding their homes and livelihoods 
devastated by Mt. Kanlaon's eruption and the succeeding floods. It has 
yet to fulfill its promise of government aid for the serious effects of the 
El Nino phenomenon on the island. 


Thus, it is imperative for the Negrosanon masses to collectively 
demand for just compensation from the reactionary government for 
irreparable damages they had to endure in the succeeding calamities 
due to the reactionary state's inept and sluggish response. 
Furthermore, they must clamor for an end to relentless state 
terrorism. 


The succeeding calamities have exacerbated landlessness and buried 
the Negrosanon masses in perennial destitution and hunger. 
Indubitably, agrarian revolution, a component of revolutionary armed 
struggle, must be pursued to solve centuries of feudal and semifeudal 
oppression and exploitation on the island. The NPA Negros is, as 
always, one with the masses in realizing such. # 
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Kolektibo nga idemanda ang 
makatarunganon nga kompensasyon, 
untaton ang terorismo sang estado 
sa tunga sang natural nga kalamidad 


Ka Maoche Legislador, Tagpamaba sang AGC-NPA 
Hunyo 8, 2024 


Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People's Army Negros 
Island Regional Operations Command (AGC-NPA) nagapanawagan sa 
tanan nga yunit sang NPA kag rebolusyonaryo nga pwersa sa bilog 
nga isla nga ipakita ang kolektibo nga aksyon para suportahan ang 
Negrosanon nga apektado sang paglupok sang Mt. Kanlaon nagligad 
nga Hunyo 3 kag sang lahar pagkasunod nga mga inadlaw. 


Ginamandoan ang tanan nga larangan gerilya nga pangunahan ang 
pagpaninguha sa pagtipon sang suporta halin sa mga rebolusyonaryo 
nga organisasyon masa, nagkalain-lain nga sektor kag alyado para sa 
hinanali nga bulig. Dapat nga pahulagon ang rebolusyonaryo nga mga 
organisasyon masa para sa pagmobilisa nga makapaaambit sang bulig 
sa mga biktima sa pinakamadasig nga higayon. 


Ang nahitabo nga paglupok sang bulkan kag kahalitan nga tuga sang 
El Nino phenomenon sa sektor pang-agrikultura sa isla sang Negros 
nga naglab-ot na sa P340 milyon sa Negros Occidental kag P2.4 bilyon 
sa Negros Oriental, ang nagpabudlay sa kabuhi kag palangabuhian 
sang Negrosanon nga pesante kag mamumugon sa uma. Sa baylo nga 
konkreto kag lehitimo nga bulig, ang rehimen ni Marcos Jr ang 
nagpabilin lang sa pagpakita sang drama sang pagpanghatag sang 
indi sustenable nga bulig para sa pamulitika kag propaganda militar. 
Sa sini lang, nagdeklarar ang 303rd Brigade nga magapadayon ini sa 
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paglunsar sang operasyon militar sa kabukiran “sa tunga sang 
pagresponde sa kalamidad” sa pagpaninguha nga hinabunan ang 
kamatuoran nga mas determinado sila sa pagsabwag sang terorismo 
sa masa kaysa sa pagserbisyo sa ila. 


Dapat nga seryoso nga atubangon sang rehimen ni Marcos Jr kag ang 
mga local government unit ang ila responsibilidad para hatagan 
pagtamod ang kinahanglanon sang masang Negrosanon partikular sa 
liwat nga pagtukod sang ila mga puluy-an kag palangabuhian nga 
naguba sang paglupok sang Mt. Kanlaon kag sang asud-asod nga 
pagbaha. Magluwas, kinahanglan pa sini nga tumanon ang pasalig 
nga bulig sang gubyerno sa malala nga epekto sang El Nino 
phenomenon sa isla. 


Sa amo, nagakaangay lang sa masang Negrosanon nga kolektibo nga 
magdemanda para sa makatarunganon nga kompensasyon halin sa 
reaksyunaryo nga gubyerno para sa indi makay-o nga mga kahalitan 
nga ila ginapangatubang para padayon makabato sa masunod nga 
mga kalamidad tungod sa ka-inutil kag lawlaw nga sabat sang 
reaksyunaryo nga estado. Dugang pa, dapat nila ipanawagan ang 
pagtapos sa mapintas nga terorismo sang estado. 


Ang asud-asod nga kalamidad ang nagpalala sa kawad-on sang duta 
kag naglubong sa masang Negrosanon sa pangmalawigon nga 
kapigaduhon kag kagutom. Indi malipod, ang agraryo nga rebolusyon, 
isip sangkap sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, ang 
dapat nga iduso para sa pagsolbar sang siglo na nga pyudal kag 
malapyudal nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa isla. Ang NPA sa 
Negros, sa tanan nga panahon, kaugyon ang masa sa paglab-ot sini. # 
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Rebolusyon Agraryo ang Singgit 
sang Pumuluyo sa Central Negros 


Ka JB Regalado, Tagpamaba sang LPC-NPA 
Hunyo 10, 2024 


Ang gintuga nga kahalitan sang mga kalamidad ilabe na ang gulpi nga 
paglupok sang bulkan Kanlaon sadtong alas 6:51 sang gab-i, Hunyo 3, 
direkta nga nagakaapekto sa mga mangunguma kag mamumugon sa 
uma sa sakop sa mga banwa sang La Castellana, Moises Padilla, 
Isabela, Binalbagan kag Hinigaran (5th District), La Carlota City kag 
Pontevedra (4th District) sang Negros Occidental subongman ang 
syudad sang Canlaon (1st District) sang Negros Oriental. 


Pilit nga nagbakwit ang kapin sa 4,000 ka mga residente sang mga 
barangay sang Biak na Bato, Masulog, Camandag, Cabacungan, 
Robles, Mansalanao kag Sag-ang sang La Castellana, bangud sang ash 
falls kag pagtay-og tuga sang paglupok sang bulkan. Nagbakwit man 
ang 258 ka mga indibidwal halin sa 64 ka mga bubong sa Sityo 
Guintubdan, Brgy. Araal: Sityo Bais, Brgy. Yubo, mga malapit nga 
sityo sa tiilan sang bulkan Kanlaon sang Brgy. Haguimit, tanan sang 
La Carlota City. Ang pumuluyo sang Brgy. San Miguel, La Carlota 
City kag kadam-an nga baryo nga sakop sang La Castellana, ang 
nawad-an sang mainom kag limpyo nga tubig para sa ila adlaw-adlaw 
nga panginahanglanon resulta sang mudflow kag kontaminasyon 
sang sulfur. 


Samtang sa Canlaon City, nagbakwit man ang mga pumuluyo sa Sityo 
Mananawin sang Brgy. Masulog, kag mga sityo sang Brgy. Pula, 


Linuthangan kag Lumapao. 


Masobra sa P10 milyones ang gintuga nga halit sa mga pananom nga 
utanon, humay kag mais wala pa labot ang mga kasapatan sang mga 
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mangunguma. Naglab-ot man sa masobra 20,000 ka indibidwal ang 
apektado sang ashfalls sa duha ka probinsya. 


Samtang nagapabilin ang Alert level 2 ang pag-alburuto sang bulkan 
suno sa Pilippine Volcanology and Seismology (PHIVOLCS). 
Ginalauman nga magalupok pa ini kag magahimo pa sang 
malapnagon nga kahalitan ilabi na sa tig-ululan tuga sang pag-ilig kag 
pagdaludo sang lunang kag lava sa mga kasubaan sa palibot san 
bulkan nga nagapadulong sa mga kabaybayunan sang Negros 
Occidental. Ang pag-usbong sang baho sang sulfur ang magatuga man 
sang respiratory diseases sa mga indibidwal kag kasapatan lakip na 
ang mga isda sa mga kasubaan nga makahaklo sang baho sang sulfur 
halin sa bulkan. 


Ini nga kahalitan nga naagum sang mga mangunguma kag 
mamumugon sa uma ang resulta man sang ka-inutil sang rehimen 
US-Marcos Jr kag pagpabaya sang gobyerno lokal sa pagplano sa 
pagpangibabaw sa kalamidad para sa kaluwasan sang pumuluyong 
Negrosanon. Kulang kag wala sang preparasyon ang gobyerno lokal sa 
magaabot nga mga kalamidad kaangay sang paglupok sang bulkan 
Kanlaon. Bisan pa man gani ang mga ahensya sang gobyerno kaangay 
sang National Disaster Risk Reduction Management Office 
(NDRRMO) sa paghimo sang mga emergency drills kag iban pa nga 
precautionary measures. Kakulangan man sa paghanda sang mga 
evacuation centers kag iban pa nga pasilidad kaangay sang salakyan, 
pagkaon, tubig, bulong kag iban pa nga mga kinahanglanon sa tion 
sang kalamidad. Aminado ang lokal nga gobyerno sang 1st District 
sang Negros Oriental, kag 4th kag 5th District sang Negros Occidental 
partikular sa La Carlota paagi kay Mayor Rex Jalandoon nga ora 
mismo na ang ila nahimo nga drills kag aksyon sa aktwal nga 
paglupok sang bulkan Kanlaon. 


Ang La Castellana tubtob subong, naga-igod pa sa kakulangan sang ila 
paghanda sang nasambit nga trahedya. Nagapakita nga wala sang 
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strategic kag specific immediate plan ang mga local government units 
sa duha ka probinsya sa Negros. 


Ang 23,000 ka mga foodpacks kag iban pa nga bulig para sa mga 
biktima halin sa Department of Social Welfare and Development kag 
iban pa nga ahensya sang gobyerno ang lunsay pampulitika lamang 
sang rehimen ni US-Marcos Jr kag mga alipures sini para sa 
palaabuton nga eleksyon sang tuig 2025 kag 2028. 


Imbes nga ihatag ang nagakaigo nga serbisyo sosyal sa mga pumuluyo 
mas gina-prayoridad pa sang gobyerno ang modernisasyon sang 
Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine Natinal Police 
(PNP). Paggasto sang dako nga pundo sang gobyerno agud ipamakal 
sang surplas nga mga armas, bala, bomba, barko, eroplano, helikopter 
panggyera lakip na ang mga drones-paniktik sang mga dumuluong 
ilabe na sang Estados Unidos para sa pangsulod kag panggwa nga 
seguridad. Paggarnatsar sang pundo sang gobyerno sa 
pagpanglugayawan sa iban nga pungsod para mangutang kag pang- 
engganyo sang mga dumuluong-kapitalista para sa neoliberal nga 
kasugtanan sa pagnegosyo sa pungsod. 


Disbalanse ang klima kag ekolohiya sa isla sang Negros bangud sang 
illegal logging, pagpasulod kag pagpatindog sang dumuluong nga mga 
minahan, industriya kag eko-turismo kag patarasak nga pagpalupok 
sang bomba sa kabukiran kag kabaybayunan sang armado nga pwersa 
sang estado nga AFP, PNP kag paramilitar. Imbes nga serbisyo sosyal, 
“band-aid solution” kag militarisasyon ang sabat sang reaksyonaryong 
gobyerno sa mga yamo kag reklamo sang pumuluyo sa Central Negros. 
Indi pa paigo nga ginabayo ang pumuluyo sa mga natural nga 
kalamidad, ginaatubang pa nila ang masingki nga militarisasyon sa 
kaumhan sa Central Negros nga ginhimo sang AFP, PNP kag mga 
paramilitar sini. Pilit nga nadislokar ang pumuluyo sa ila malinong 
nga pagpangabuhi kag nagtuga sang risgo sa ila seguridad ang 
pagtiner sa militar sa mga komunidad sang mangunguma. 
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Samtang naga-antus ang mayoriya sa pumuluyo sa grabe nga gutom 
kag kapigaduhon bunga sang implasyon nga tuga sang neoliberal nga 
polisiya sang liberalisasyon, pribatisasyon kag deregulasyon. Ang mga 
mamumugon nahigot sa barato nga kusog-pangabudlay, kulang kag 
wala sang mga benepisyo kag kawad-on sang trabaho bunga sang 
iskema sang kontraktwalisasyon. Samtang ang mga mamumugon sa 
uma, ang mapilitan nalang sa pagtrabaho lamang may isustento sa 
pamilya para mapakaon, mapa-eskwela, mapabulong kag mapabeste 
ang mga kabataan kag bug-os nga panimalay. Naga-antus sila sa tag 
P200-P250 ang adlaw. Samtang ang presyo sang bugas ang nagalab-ot 
naman sa P150 ang gantang sang humay kag P100-P110 naman ang 
mais. Nahigot ang mga mangunguma sa utang bunga sang usura, 
barato nga presyo sang produkto sa merkado lakip sa humay tungod 
sang Rice Tariffication Law samtang mahal naman ang presyo sang 
abono nga naglab-ot sa P2,800 ang sako kag mataas man nga presyo 
sang mga pestisidyo. 


Wala sang duta nga palangabuhian ang kalabanan nga mga 
mangunguma bangud sang lapnagon nga pagpang-agaw sang duta 
sang mga agalon may duta sa mga kaumhan. Biktima sila sang 
iskema sa pagpatalang kag panginto sang ahensya sang gobyerno 
paagi sa SPLIT program sang Department of Agrarian Reform. Imbes 
maagum sang mga mangunguma ang pagpanag-iya sang duta paagi 
sa Certificate of Land Ownership Award sa baylo, ginpangbawi ang 
mga ini sa ila. Ini ang natabo sa mga mangunguma sa La Castellana 
kabaylo sang implementasyon sang kontra-pumuluyo kag 
makidumuluong nga eko-turismo, imprastraktura kag iban pa nga 
proyekto sang gobyerno. 


Sa panahon nga ini, pangunahan sang NPA sa absoluto nga 
pagpamuno sang Communist Party of the Philippines upod sa 
rebolusyonaryong organisadong masa ang rehabilitasyon sa 
pangabuhian sang mga mangunguma kaangay sang mga pananom, 
pagpanglimpyo sang mga kasubaan, kasapaan kag mga bubon. 
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Magbinuligay sa pagpangita sang mainom nga tubig para sa adlaw- 
adlaw nga konsumo kag pagginawi sang masa. Samtang padayon nga 
pukawon, organisahon kag pahulagon ang masa agud sukton kag 
pasabton ang lokal nga burukrasya sang gobyerno ilabe na ang US- 
Marcos II nga rehimen sa iya pagka-inutil kag kapabayaan sa 
pumuluyong Negrosanon sa tion sang mga kalamidad. 


Isulong ang Inaway Banwa! Ipatuman ang Rebolusyon Agraryo kag 
pungsodnon nga industriyalisasyon! 
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Fausto masaker, isa ka tuig na nga 
wala sang hustisya 


Ka Dionesio Magbuelas, Tagpamaba sang MCC-NPA 
Hunyo 14, 2024 


Isa na ka tuig ang nagligad matapos ang makasiligni nga pagmasaker 
sa mga katapo sang 94th IB sa mag-asawa nga Fausto (lakip ang duha 
ka menor de edad nga mga bata sini) sa Sityo Kangkiling, Barangay 
Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental sadtong Hunyo 14, 
2023. Pero tubtob subong, wala gihapon ini mahatagan sang hustisya. 
Matapos ang ini nga hitabo, padayon gihapon nga nagapanghalit kag 
nagapang-atake sa mga mga mangunguma ang mga responsable sa 
amo nga krimen nga amo ang 94th IB kag ang mga elemento sang 
Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa lugar. 


Ang pagmasaker sa pamilya Fausto ang isa sa pinakamakasiligni nga 
kaso sang pagpamatay sa mga mangunguma sa isla sang Negros sa 
pagpungko ni Marcos Jr. Kaangay sa natabo sa pamilya Fausto, brutal 
man nga ginmasaker sa mga katapo sang 62nd IB ang mag-iloy nga 
Jacolbe (nagbusong ang iloy kag menor de edad ang iya bata) kag ila 
himata sadtong Hulyo 2022 sa Guihulngan City, Negros Oriental. 


Wala sang kinatuhay si Marcos Jr sa iya amay nga diktador nga si 
Ferdinand Marcos Sr nga madamu ang ginpangmasaker nga mga 
mangunguma nga gindingotan sang hustisya sa pila na ka dekada ang 
nagligad tubtob subong. Halimbawa sini ang wala gihapon nahatagan 
sang hustisya kag napasabat sa reaksyonaryong gobyerno ang may 
kahimuan sa masaker sa Escalante City kag Langguni 9 sa Cauayan, 
sa Negros Occidental sa panahon sang 1980's. 


Bangud sa kultura sang impunidad, wala sang malauman ang mga 
biktima sang pasismo kag terorismo sang estado ilabi na sa hinimoan 
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sang bayaran nga 94th IB. Sa sakop lang sang Barangay Buenavista, 
Himamaylan City, kon sa diin naghalin ang pamilya Fausto, narekord 
ang masobra 30 ka kaso sang pagpanglapas sang tawhanon nga 
kinamatarung nga nag-imbolbar sa indi magnubo sa 650 ang mga 
biktima (57 ini mga menor de edad) sa nasambit nga militar halin 
Mayo 2023 tubtob subong, Hunyo 14, 2024. Magluwas sa pagmasaker 
sang pamilya Fausto, upod na sini ang pila sa masunod nga mga kaso: 


1.)pagpatay ni Crispen Tingal Jr. sadtong Mayo 4, 2023; 

2.) iligal nga pagdakop sa mga mangunguma sadtong 2023 sanday 
Susan Medes sadtong Hunyo 25 sa Sityo Bito, Joel Casusa kag Jenny 
Radles sadtong Nobyembre 6 sa Sityo Pisok kag Pokoy Rebradilla 
sadtong Disyembre 7 sa Sityo Karanawan, 

3.) Pagpinalupok kag pagpamahug sa pamilya Martines sa sadtong 
Agosto 2023; 

4.) Iligal nga pagdakop sa apat ka mga mangunguma sadtong Enero sa 
Sityo Cantupa kag Pebrero 2024 sa Sityo Dawahan, 

5. Pag-istraping kay Tata Balasabas sadtong nagligad Mayo 7 sa Sityo 
Pisok; 

6.) Pagpangransak kag pagpamahug sa pito ka kabalayan sa sini nga 
bulan, Hunyo 7, sa Sityo Cabagal. 


Halos ang mga biktima sa sini nga mga kalakasan sang pwersa sang 
estado ang mga myembro sang lokal nga asosasyon sang mga 
mangunguma nga masami man gina-redtag kag ginapasibangdan nga 
mga tagsuporta ukon katapo sang New People's Army (NPA). 


Ang matuod, ini nga mga mangunguma kag ang ila asosasyon 
nagahandum lamang sang kaayuhan sang ila pagpangabuhi. 
Nagademanda kag nagahimakas sila para sa pagpataas sang sweldo 
kag benepisyo, matuod nga reporma sang duta kag iban pa nga 
benipisyo. Dapat nga mabuligan sang reaksyonaryo nga gobyerno sa 
ila ginaantus subong ilabi na nga ang mga mangunguma nga 
nahalitan sa lain-lain nga kalamidad kaangay sang bagyong Odette, El 
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Nino kag sa palaabuton naman nga La Nina. Apang, tubtob subong, 
wala sang konkretong tikang kag indi mabatyagan sa pumuluyo ang 
bulig sang reaksyonaryo nga gobyerno. 


Samtang indi masabat sa reaksyonaryong gobyerno ang ugat sang 
ginahimakasan sang pumuluyo, indi san-o man matapos ang 
paghimakas sang ginapigos kag ginahimuslan. 


Sa pihak bahin, ang solo lamang nga magahatag hustisya sa mga 
biktima sang terorismo sang estado amo ang paglunsar sang inaway 
banwa nga ginasakdag sang pumuluyo. Padayon ini nga nagabaskog 
sa atubang sang mapintas nga makinarya sang estado nga amo ang 
Armed Forces of the Phiippines (AFP) kag Philippine National Polic 
(PNP) para mapasabat ang maduguon nga kamot sa sini nga 
armadong mersenaryo nga nagaserbi lamang sa mga dalagkung 
agalon-mayduta, mga burukrata kapitalista kag dalagku nga burgesya 
kumprador. 


Bangud sang wala sang malauman ang pumuluyo sa hudisyal nga 
sistema sini, magapaninguha ang NPA nga malab-ot ang 
pinakamalapad nga pumuluyo para sa pagpatuman sang hustisya 
batuk sa mga kriminal nga mga militar kag iban pa nga mga 
kontrarebolusyonaryo kag may utang nga dugo sa pumuluyo. 


Nanguna nga kaundan man sa programa sang demokratikong 
rebolusyon sang banwa ang mapatuman ang matuod nga reporma 
sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon nga amo ang 
magasabat sang pigos nga kahimtangan sang pumuluyo. Ginalunsar 
sini ang agraryong rebolusyon sa lain-lain nga bahin sa kabukiran kag 
kapatagan para mapataas ang pang-ekonomiya nga kaimtangan sang 
pumuluyo. 


Paagi sa padayon nga pagpalapad kag pagkonsolida sa baseng masa 
kag pag-angtanay sang tatlo ka integral nga hilikuton sang NPA, 
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sigurado nga mapasulong ini sa mas mataas nga halintang sang 
inaway banwa nga magahatag sang matuod nga hustisya sosyal, 
demokrasya kag kahilwayan sang aton pungsod. # 
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Justice for the Fausto family! 
Justice for all victims of state- 
sponsored killings! 


Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - South 
Central Negros 
June 14, 2024 


June 14, 2023 was marked by heavy bloodshed when the supposed 
peaceful sleep of the Fausto family and their neighbors were 
interrupted by deafening gunshots. At around 11 pm, Roly Fausto and 
Merlinda Fausto, including their two children, 15-year-old Ben and 12- 
year-old Ravin, were mercilessly massacred by the 94th Infantry 
Battalion and a CAFGU unit at their home in Sitio Kangkiling, 
Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental. 


The couple were members of a local peasant mass organization which 

actively pushes for wage increase, genuine agrarian reform, and social 
justice, among others. Bringing the interest of the peasant sector, Roly 
and Merlinda Fausto became vulnerable to the red-tagging scheme of 

the reactionary government, a tactic as old as our ancestors, to silence 
the exploited and oppressed Filipino people. 


Despite the numerous threats received by the couple, the Fausto couple 
continued to struggle for the democratic right of farmers for a land to 
till. Far from their demands, the Marcos Jr regime, as expected, 
silenced their mouths with goons and guns. The parcel of land they 
demanded for tilling became their burial ground and the rest remains 
at the hand of the landlords and bureaucrat-capitalists. 


Seventeen presidents of the reactionary government have taken their 
turns in ruling the country, but not one had genuinely responded to the 
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people's struggle. Campaigns of suppression and widespread terror, 
especially in the countryside targeting farmers, continues to intensify. 
Harrassment, intimidation, illegal arrest, abduction, extrajudicial 
killings, and bombing of civilian communities, are just the tip of the 
iceberg. Akin to the previous reactionary administrations, the Marcos 
Jr fascist regime has no interest in pursuing the path of genuine peace 
and development. 


The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-South 
Central Negros remembers today the painful death of the Fausto 
family. One year has passed yet justice remains far-fetched for them. 
Their story is one of the countless narratives of the victims of state- 
perpetrated murder who were deprived of justice even to this day. 


The perpetrators of such crimes suffered by the Fausto family, namely 
the butcher AFP, PNP, and the paramilitary forces of the Marcos Jr 
regime, specifically the 94th IB, continue to shy away from taking 
accountability. Not even a pinch of effort coming from them is aimed at 
giving Justice to the family. Worse, they continue to spread terror in 
the hinterlands of South Central Negros and victimize more farmers in 
the area under their losing counter-insurgency program. It is apparent 
that the justice system of the reactionary government only gives the 
Filipino people an illusion of a functional judiciary. 


As an organization bannering the true interest of the peasant class, it 
is only fitting that PKM-South Central Negros harbor revolutionary 
rage towards the fascist regime for their war crimes and terrorism. 
This is where we draw our strength to intensify the clamor for genuine 
land reform, social justice, and democracy. We will continue to arouse, 
organize, and mobilize to establish the nucleus of the People's 
Democratic Government in the countryside until the people's 
democratic revolution encircle the cities and achieve total victory. # 
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Reactionary's Independence Day, 
Negrosanons continued cry for 
genuine independence and 
national democracy! 


Ka Cecil Estrella, RJPC-NPA Spokesperson 
June 16, 2024 


As the reactionaries celebrated the Philippine Independence Day last 
June 12, Negrosanons, especially those from Northern Negros, and the 
entire Filipino people suffer perpetually from the policies brought 
about by US imperialism and its local cohorts, bureaucrat capitalism, 
and feudalism. The ever worsening semi-colonial, semifeudal 
Philippine condition is a result of US-granted "independence" to the 
Philippines. 


The Filipino people suffer greatly from neoliberal policies dictated by 
US imperialism, such as liberalization of the economy that nailed down 
wages and destroyed local agriculture, privatization of public utilities, 
deregulation of oil, denationalization of the country, among others. 


The Philippines as a semi-colony of US imperialism enacts and 
enforces policies that oppose and prevent the Filipino people's call for 
genuine land reform and national industrialization and national 
liberation and democracy. The main instrument to protect US 
imperialist interest in the country is the Armed Forces of the 
Philippines (AFP), dictated and trained by US imperialism to unleash 
state fascism and terrorism. 


There is no genuine independence when civilians are threatened in 
one's community, assaulted for their political views and unjustly killed. 
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There is no genuine independence and democracy if the vast number of 
Filipino people has little to no land, has no job or income and are 
prevented to enjoy their basic rights and freedoms. 


Particularly in Negros, it is US imperialism that imposed the island's 
monocrop sugar industry. Since 1857, Nicholas Lonely, then British 
Vice Consul with US imperialist, started to convert agricultural lands, 
forest areas and vast lands to sugar plantations. For decades, 
sugarworkers' condition remained the same: tapaseros (cane cutters) 
since then use machetes to cut canes and manually carry cut canes by 
their shoulders: sugarfield workers since then use specialized bolos for 
weeding and: and sugar workers since then receive meager wages. 


In Northern Negros, the monocrop sugar industry since then did not 
alleviate the conditions of families dependent on sugar production. 
However, it is the mass actions and collective efforts of sugar workers 
in their struggle for wage increase and benefits like home and farm 
lots, among others, that relieved families of constant hunger. 


Recent weeks in Northern Negros witnessed state terrorism 
perpetrated by AFP's #DiMasaligan79IB and its agents, despite the 
onslaught of El Nino, to project its "achievements" against the 
revolutionary New People's Army (NPA). Three incidents of killings 
transpired since May 2024 in Calatrava, Negros Occidental alone. 
Several families left their homes due to fear that they may be killed 
next. A number of sugarfield workers refrained from working after 
they were incessantly harassed by #DiMasaligan79IB operating troops. 


On May 2, Fructoso 'Otoy' Patubay, 63 years old, of Barangay Laga-an 
of the mentioned town was brutally killed on his way to tend to his 
carabao. After the incident, a fake Facebook account maliciously 
named Bagong Hukbong Bayan using the NPA's logo and photographs 
to malign the good name of the people's army, sent death threat 
messages to remaining family members. 
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As per investigation by a unit of Roselyn Jean Pelle Command - 
Northern Negros Guerrilla Front of the NPA (RJPC-NPA), witnesses 
account the presence of Revolutionary Proletarian Army (RPA) bandits 
and #DiMasaligan79IB's agents in the area by the time of incident. 


Then, Jeje Redobles' murder in Barangay Cambayobo of the same town 
by #DiMasaligan79IB troops on May 22 was covered up with a fake 
encounter. War materials were planted on Redobles to make him 
appear as an NPA combatant. Redobles was an ordinary sweet potato 
and banana farmer. No NPA unit was deployed in the area by that 
time so it is impossible for an armed clash with #DiMasaligan79IB to 
happen. Redobles was repeatedly summoned since 2022 by the AFP to 
become their intelligence asset in the area but he refused repeatedly. 


By May 30, Jigger Bartolo, 43 years old, was killed in Barangay Hilub- 
ang of Calatrava town. Similar modus was used by Patubay's butchers 
in killing Bartolo. Similar to Patubay, witnesses account to have seen 
#DiMasaligan79IB's agent in the area by the time Bartolo was killed. 
Bartolo was red-tagged by the AFP as an NPA supporter during 
#DiMasaligan79IB'S Retooled Community Support Program (RCSP) 
on 2019-2022 in the said barangay. Barotolo was one of the many 
residents presented as "surrenderee" after repeated summons, 
interrogations and intimidation. 


Since the first week of May up to now, Barangay Macasilao of 
Calatrava town, among other barangays, has been occupied by 
terrorist #DiMasaligan79IB soldiers. Operating troops are staying in 
civilian communities and public areas such as the gymnasium. 


A number of families fell prey of #DiMasaligan79IB's incessant 
interrogation and coercion. Farmers and sugarworkers are hesitant to 
leave their homes and are afraid to tend to their farms or go to sugar 
haciendas for fear of being interrogated, as blood-thirst operating 
troops check their belongings and packed meals for a day's work. Two 
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reported victims were threatened to be buried alive and another two, 
with one right in front of his minor daughter, were threatened to be 
killed on-site for failure to report NPA presence or tagged to be NPA 
supporters. 


After Bartolo's death, locals heard rumors of a death squad or hitmen 
by the AFP roaming the barangay aiming for the PhP100,000 reward 
per red-tagged civilian's death. With this, at least three families fled 
their homes for fear of being killed. Several incidents were reported 
already to the barangay officials against fear-sowing 
#DiMasaligan79IB but they are made incapable against military 
power. 


Schemes of extortion by #DiMasaligan79IB and its agents 
misrepresenting the NPA were also monitored in the same town. Small 
businessmen from barangays Winaswasan, Lalong and Laga-an, all 
belonging to the said town, sought the genuine people's army to report 
cases of repeated extortion and death threats should one resist the 
#DiMasaligan79IB extortionistas' demands. Small sugarcane planters 
and small farmers of barangays Dolis, Ani-e and Maaslob, all in 
Calatrava town, have also experienced pressure from the hands of 
#DiMasaligan79IB extortionists. 


As the AFP lead the reactionaries' commemoration of the fake 
Independence Day through a ceremonial flag raising all throughout the 
country, and with #DiMasaligan79IB's participation in Bacolod City's 
ceremony, they ceremonially displayed their professionalism and 
commitment to ensure the safety of the reactionaries' properties and 
interests, especially that of US imperialism, at the expense of the 
Filipino people's lives, livelihood and security. 


For the Filipino masses, especially residents of Northern Negros, today 


is but another day to struggle for genuine liberation and democracy. 
The national democratic revolution against US imperialism, 
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bureaucrat capitalism and feudalism is sustained by the Filipino 
masses! thirst for genuine freedom from oppression and exploitation. 
At the head of this people's war is the Communist Party of the 
Philippines (Marxism-Lenninism-Maoism), with the New People's 
Army and the National Democratic Front as its weapons to destroy the 
three basic problems of the Filipino people to attain genuine liberation 
and democracy. # 
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Pagpamiste sang army worms 
dugang nga peste sa pangabuhian 
sang mangunguma sa Negros 
Occidental 


Felicidad Mercado, Tagpamaba sang PKM-Negros 
Hunyo 25, 2024 


Pagkatapos sang malawig nga pagluntad sang El Nino nga nagtuga 
sang pagkapierde sang katubohan kag pananum sang mga 
mangunguma sa Negros Occidental nga nag-abot sa 340M, ang 
magagmay nga plantador sang tubo naghingagaw nga apson nga 
marekober ukon magtanum liwat sang tubo para makalagas sa galing 
sa crop year 2024-2025. Bisan pa kon mangutang sila ukon 
magdugang liwat sang gasto sa pagtanum, ila nga himuon sa paglaum 
nga maulian ang gasto kag makatibawas sa pag-abre sang galing. 
Apang ining paglaum sang mga magagmay nga mangunguma gilayon 
nga nabuslan sang kakugmat kag kahangawa sa pag-atake sang peste 
nga army worms. 


Sa ulihi nga pagbantala nag-abot na sa 177.5 ektarya ang naigo sang 
army worms sa mga katubuhan kag maisan sa Himamaylan - 112.54 
has, 65 has sa Isabela, Binalbagan, Moises Padilla nga nag-apekto sa 
masobra 280 ka mangunguma. Suno sa Office of the Provincial 
Agriculturist sa Negros Occidental (OPA), ang pagtuhaw sang army 
worms kag air worms tuga sang malawig nga El Nino. Siling sang mga 
eksperto, ang army worms makaya nga maubos ang 1 ka ektarya sang 
kamaisan sa isa lang ka gab-i. 


Kon indi gilayon mahatagan sang igtalupangod kag matapna ang 
pagdagsa sang army worms, ginabana-bana nga madasig ini nga 
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maglapta sa iban pa nga kaumahan sa kaiping nga mga banwa sang 
Negros Occidental. Bisan pa matuod naghatag na sang panguna nga 
bulig nga P3 milyones para sa pestisidyo ang OPA sang Negros 
Occidental, kulang ini agud maapas ang madasig nga paglapta sang 
army worms. Kinahanglan man nga mahatagan sang asistans ang 
mga mangunguma nga naigo sang El Nino kag subong man sang peste 
agud makabangon liwat sa ila pangabuhian kag makatibawas sa 
mahimo nga grabe nga gutom kag kaimolon nga magaigo sa isla. 


Gani ang PKM-Negros, nagapanawagan sa US-Marcos nga rehimen 
nga indi lang ang pagpangandam sa gyera kontra-Tsina ang paga- 
asikasuhon kundi mas ang kahimtangan sang malapad nga 
mangunguma nga nagakinahanglan subong sang pag-ulikid kag 
asistans sang gobyerno, ilabi na diri sa isla sang Negros. # 
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NIR law facilitates neoliberal interests 
in Negros Island and Siquijor 


Ka Bayani Obrero, NDF-Negros Spokesperson 
June 26, 2024 


The US-Marcos II regime recently passed Negros Island Region (NIR) 
Act, clumping together the provinces of Negros Occidental, Negros 
Oriental, and Siquijor into one region. For all intents and purposes, 
this law was railroaded to further consolidate the interests of big 
landlords and compradors, corrupt bureaucrats, and their imperialist 
masters. 


The selling point of the NIR is that the people in Negros and Siquijor 
no longer have to go to Cebu or Iloilo to process professional licenses, 
papers, and other legal transactions, and there will be lesser time and 
money spent when regional offices will be relocated in Negros and 
Siquijor. However, this unsubstantial basis completely grazes over the 
fact that the law was passed without proper public consultation or 
information. 


Logistical convenience for legal processes is a mere facade for the real 
intention of the NIR law. Behind this shallow mask is the neoliberal 
agenda to completely open up Negros and Siquijor for liberalization, 
privatization, deregulation, and denationalization. The NIR will only 
serve to facilitate landlord-comprador monopoly, promoting land-use 
conversion and reclassification, mining and quarrying, reclamation, 
and ecotourism, in utter disregard of communities in the cities and 
countryside. The pending infrastructure projects for the NIR will 
undoubtedly be a source of widespread bureaucrat corruption. 


For example, plans to build regional offices of the NIR in Kabankalan 
City where an 87-hectare land distributed to farmers through the 
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Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) in Barangay Orong 
will be reclassified to accommodate the regional centers and other 
lucrative businesses like hotels will displace communities and 
livelihoods in the area. 


The NIR act will serve as political consolidation for the pro-Marcos bloc 
in the coming 2025 and 2028 elections. Among the three provinces, it is 
without doubt that landlord-bureaucrats in Negros Occidental (i.e. 
Albee Benitez, Eugenio 'Bong' Lacson, among others) will wield the 
monopoly of power, reigning over Negros Oriental and Siquijor. The 
Pamplona massacre victimizing the late Negros Oriental governor Roel 
Degamo, a staunch anti-NIR politician, and nine others was deeper 
than the Teves-Degamo rivalry as portrayed by the media. It was a 
systematic warning to those opposing the interests of US imperialism 
and the island's local elites. 


Alongside the economic interests of the ruling class is the assurance of 
heightened state fascism and terrorism at the hands of the Armed 
Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP). 
To protect and push the neoliberal offensive, armed mercenaries and 
butchers of the state have ramped up militarization with impunity 
amid already alarmingly countless human rights violations. The NIR 
will only bolster military abuses towards the exploited and oppressed 
masses even further. 


Essentially, the NIR law does not address any genuine problem that 
the people are undergoing in the worsening socioeconomic and 
humanitarian crisis. It is important to note that the law was passed 
without much debacle, while the extreme effects of the El Nino 
phenomenon and the Kanlaon eruption are being given band-aid 
solutions, at best. 
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Clearly, the Marcoses are assuring its political victory in the bourgeois 
elections to prolong their reign as long as it can and with this, preserve 
the hold of US imperialism in the country. 


Thus, it is imperative to expose and reject the elitist and anti-poor NIR 
law, especially its role in the entry of neoliberal interests all over 
Negros Island and Siquijor. The anti-imperialist, anti-feudal and anti- 
fascist movement on the island, and Siquijor as well, must be expanded 
and consolidated. The basic masses and the middle, patriotic, and 
democratic forces including church people must be aroused, organized, 
and mobilized against neoliberalism. 


In the coming mid-term elections, local politicians must be challenged 
to address legitimate social ills overwhelming the island such as 
landlessness, skyrocketing prices of basic goods, hunger, poverty, job 
insecurity, community and environmental destruction, and the 
incessant human rights violations by state forces that are affecting the 
masses at large, instead of bickering among themselves for dominance 
and a share of the loot from the establishment of the NIR. # 
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Sunod-sunod nga kalamidad, 
wala sang sabat ang reaksyonaryo 
nga gobyerno 


Ka Dionesio Magbuelas, Tagpamaba sang MCC-NPA 
Hunyo 30, 2024 


Wala sang pagbag-o ang sitwasyon sang pumuluyong Pilipino ilabi na 
ang sektor sang mangunguma. Daku nga porsyento sa ila ang 
nagpabilin nga walay duta nga gintalauma. Kon may ara man, 
mapugos sila nga iabandona ukon ibaligya ini bangud sa kaatrasado 
sang kagamitan sa produksyon kag kakulang sang suporta sa 
agrikultural halin sang reaksyonaryo nga gobyerno. Bulnerable man 
sila sa mataas nga usura, manubo nga sweldo, kag pagpang-agaw sang 
kadutaan sang mga agalong mayduta kag mga dumuluong nga 
kompanya para sa dalagku nga ganansya. Sa malip-ot nga 
hambalanon, ang masang mangunguma nalumos sa tuman nga 
kapigaduhon. 


Gawas sa nagkalain-lain nga laragway sang pyudal nga 
pagpanghimulos, indi man luwas ang ila pangabuhian sa mga halit 
nga tuga sang mga kalamidad. Sa mga nagligad nga binulan, 
nakaagum sang daku nga kapierdihan ang mga mangunguma sang ila 
pananom kag kasapatan bangud sa El Nino phenomenon. Ang rehiyon 
sang Negros ang isa sa mga malala nga apektado sini, partikular na sa 
sur nga bahin sang Negros. Base sa report sang Department of 
Agriculture, naglab-ot sa masobra P500 milyon sa Negros Occidental 
kag indi magnubo sa P2 bilyon sa Negros Oriental ang danyos sang El 
Nino. 


Ang reaksyunaryo nga gobyerno wala gid man sang paigo nga 
pagpangandam kag kongkreto nga mga tikang agud mahatagan sang 
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solusyon ang gin-atubang nga problema sa mga tawo nga nagpasiguro 
sa seguridad sa pagkaon sang aton pungsod. Ang sabat sang rehimen 
US-Marcos II puro lamang pahamot sa midya pinaagi sang mga "band- 
aid" nga mga solusyon. Apang sa likod sang camera, ara man ang ila 
pagluhod-luhod sa mga agalong mayduta kag mga dalagkung 
komprador burgesya. Gingamit sa rehimen ni Marcos Jr ang Armed 
Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) 
para sa pagterorisa sa kaumhan agud mapasiguro ang pagpatuman 
sang mga neoliberal nga mga proyekto. Bangud sini, mahapos na lang 
sa mga nagahari nga sahi ang pagpang-agaw sang duta kag pag- 
opereyt sang mga proyekto nga makaguba sang kinaiyahan. 


Wala pa man lubos nga nakarekober ang mga mangunguma sa epekto 
sang tuman ka init nga klima, nagsugod naman ang impestasyon sang 
mga "army worms" ukon "tagustos" sa mga kaumhan kag katubuhan. 
Partikular sa Himamaylan City, Negros Occidental nga amo ang 
nakaagum sa dakung halit, 112.54 ka ektarya sang katubhan kag 
maisan sini ang gin-atake sa nasambit nga peste. Kon indi hatagan 
sang igtalupangod, mas maglapnag pa gid ang impestasyon sandig sa 
siling sang eksperto nga ang isa ka ektarya nga maisan kaya nga 
ubuson sang "army worms" sulod lang sa isa ka gab-i. 


Kon ikumbina ang mga halit nga dala sang El Nino kag sa ini nga 
impestasyon, indi paigo ang gintagana nga bulig sang reaksyunaryong 
gobyerno. Ginpatilaw lang ang mga mangunguma sang perte kagamay 
nga ayuda agud matiplang kag maghipos sila. Sa kamatuoran, ang 
pumuluyo wala gid sang malauman halin sa reaksyonaryo nga 
gobyerno sa ila malala nga kahimtangan. 


Dapat nga ang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma maghiliusa 
kag idemanda ang pagpatuman sang matuod nga reporma sang duta 
kag pungsodnon nga industriyalisasyon isip esensyal sa pagpalambo 
sang ekonomikanhon nga kahimtangan indi lang sa mga 
mangunguma, kundi sa bilog pumuluyong Pilipino sang pungsod. 
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Kadungan sini, makabulig man ang kolektibo nga kusog sang 
mangunguma nga maghimo sang mga kooperatiba kag komunal nga 
paagi sang pagpanguma. 


Subongman, determinado nga ginalunsar sang NPA upod sa masa ang 
agraryong rebolusyon, isa sa integral nga tahas sa rebolusyonaryo nga 

armado nga paghimakas, agud mahilway ang pumuluyo sa mlawig na 

nga pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos sa mga nagahari nga 
sahi. # 
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Nagsinampaw ang palas-anon 
sang pumuluyo sa duha ka tuig 
sang rehimen US-Marcos Il 


Felicidad Mercado, Tagpamaba sang PKM-Negros 
Hunyo 30, 2024 


Nagasinampaw ang palas-anon sang pumuluyo tungod sa duha na ka 
tuig nga ka-inutil kag kapabaya sang rehimen US-Marcos II para sa 
ila kaayuhan kag kaluwasan. Partikular sa isla sang Negros, padayon 
nga gina-atubang sang pumuluyo ang kawad-on sang duta nga 
palangabuhian, manubo nga suhol sang pamugon kag kakulang sang 
benepisyo, kakulang sang libre nga serbisyo pangkatilingban, padayon 
nga pagsaka sang balayran sa kuryente kag tubig kag pagsirit sang 
mga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon pareho sang bugas, 
karne, utan, bulong kag iban pa. 


Indi pa gihapon nagaka-igo ang mga tikang sang rehimen US-Marcos 
II para sa mapanghalit nga epekto sang pila ka bulan nga pag-atubang 
sang pumuluyo sa masingkal nga tig-ilinit tuga sang El Nino 
penomenon bisan pa sa masobra P83 milyones nga ayuda kag P10 
milyones nga pondo para sa Bacolod City kag P50 milyones sa Negros 
Occidental nga ginpanagtag ni Marcos Jr sini lang Hunyo 27. 


Tungod indi bastante ang ginpanghatag nga ayuda sang reaksyonaryo 
nga gobyerno kag wala nakalab-ot sa kadam-an nga mangunguma ang 
bulig sa panahon sang El Nino, napilitan ang mga mangunguma nga 
mangutang sa mga microfinance kag mga lending firm pareho sang 
Dungganon, RAFI, AXA, kag iban pa agud masabat lang ang sandigan 
nga mga kinahanglanon sang ila mga pamilya. May mga kaso man sa 
pagprenda kag pagpa-arendo sang ila gamay nga duta kag pagkaubos 
baligya sang ila mga kasapatan. 
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Liwat naman nga pagasanggon sang pumuluyo ang bagusbos sang 
hangin kag ulan sa pagsulod sang La Nina nga kasan-o lang gin- 
anunsyo sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical 
Services Administration (PAG-ASA) nga maga-igo sa pungsod sugod sa 
bulan sang Hulyo subong nga tuig. Nagasinampaw na ang palaligban 
sang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma nga wala 
nakaprodukto sa duta sa tion sang El Nino tungod sa kawad-on sang 
irigasyon ukon pagkahubas sang tuboran kag mga bubon nga 
nagapanguna nga ginakuhaan sang tubig para sa kinahanglanon sang 
panimalay kag ulumhan. 


Nakasugod man tanom ang mga mangunguma sang mais kag humay 
antes pa nagsugod ang El Nino, apang napaslaw nga isustiner nga 
buhion ang mga ini samtang ang iban wala gid nakatanom tungod sa 
tuman nga pagbagtik sang duta. Nagmenos man ang bunga sang mga 
lubi kag barato ang pagbakal sang mga ginabaligya nga mga saging. 
Ikompara sa mga agalon mayduta nga may ikasarang imantine ang 
patubig sa ila mga kampo, ang mga gagmay nga plantador nga 
nakagasto na sa pagpatanom sang tubo, pahilamon, paarado kag 
paabono sa ila tubo, ginpili na lang nga ipagupod ang nagkunol nga 
mga tubo para ibaligya ang patdan kaysa sa indi mapuslan ang mga 
ini. 


Bisan ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma, nagapalibog 
man kon sa diin sila manglaghap sang pagkaon tungod naubos 
kalamatay ang ila mga gintanom nga mga kararuton kag utanon 
tungod sa tuman nga kainit. Lapnagon man ang mga grassfire kag 
pagkalasunog sang mga lasang tuga sang sobra nga kainit. 


Sadto lang nagligad nga Hunyo 3 sini nga tuig, naglupok ang Bulkan 
Kanlaon kag nagpagwa sang abo kag pagbaha sang lahar. Nagtuga ini 
sang indi magnubo sa P11 milyon sa Negros Occidental kag P139 
milyon sa Negros Oriental nga kahalitan sa sektor sang agrikultura 
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nga nagdislokar sa pangabuhian sang pumuluyo kag tuman nga 
kakugmat sa mga nagapuyo malapit sa perimetro sang bulkan. 


Apang wala sang kongkreto kag sustenable nga plano ang 
reaksyonaryo nga gobyerno para sa liwat nga pagbangon sang mga 
apektado sang nasambit nga kalamidad. Madamo sa ila ang 
nagakinahanglan nga magpatukod liwat sang ila puluy-an kag 
palangabuhian nga tubtob subong nagahulat sang nagakaangay nga 
tikang halin sa reaksyonaryo nga gobyerno. 


Magluwas sa katalagman tuga sang El Nino, paglupok sang bulkan 
kag palaabuton nga sagunson kag mabaskog nga bagyo tungod sa La 
Nina, dako nga peligro ang indi masolusyonan kag pasulit-sulit nga 
pag-eksperyensya sang tigkiriwi sang pumuluyong mangunguma kag 
mamumugon sa uma. Ini amo ang siklo sang kakulang sang trabaho 
sa panahon nga sira ang galing kon sa diin tapos na ang 
pagpahilamon, pagpaabono kag iban pa nga ulubrahon sa kampo. Sa 
sini nga panahon, nagahulat na lang sang ganansya ang mga agalon 
mayduta samtang dugang nga kagutom kag kapigaduhon ang 
maaguman sang mga mamumugon sa kampo. 


Naga-igod ang pumuluyo sa kagutom kag kapigaduhon apang padayon 
man nga nagapabungol-bungol ang rehimen US-Marcos II. 
Pagalauman ang mabaskog nga paglanog sang panawagan sang 
pumuluyong Negrosanon sa pagpanukot sang nagaka-angay nga sabat 
sa ila singgitan para sa matuod nga reporma sa duta kag pagpa-untat 
sang operasyon sang mina, plantasyon kag iban pa nga porma sang 
pagpangwasak sang kinaiyahan para sa interes sang dumuluong nga 
kapitalista kag imperyalistang US. 


Nagapakig-isa ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)- 
Negros sa panawagan para sa hinanali nga sabat sa demanda para sa 
liwat nga pagpakay-o sang puluy-an kag palangabuhian kag ayuda 
nga pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon sang mga pumuluyo nga 
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apektado sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Dapat sabton sang 
rehimen Marcos ang madugay na nga panawagan nga programa, 
suporta kag subsidyo sa nagligad nga El Nino kag maghimo sang 
nagakaangay nga tikang para sa palaabuton nga La Niha kag sa 
tigkiriwi. 


Kadungan man sini, isa ang tingog sang pumuluyo upod sa naga-isa 
nga kusog sang mga mangunguma sa pungsod sa pagpatuman sang 
matuod nga reporma sa duta, pagbungkag sang sistemang asyenda 
kag pagdula sang mga neoliberal nga patakaran sa kalamay, humay 
kag iban pa nga produktong pang-agrikultural sa pungsod. # 
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